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Désignation : tf • 

Emplacement : 



rufti h l * l 


( E ) JEUNES FEUILLES DU P AS 


Colonne 


■o. 




45 - Nervures : glabre 4 - séteui; 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - 

duveteux 8 -- cotonneux 9. 

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - 

duveteux 8 - cotonneux j§y 

à limbe plan O en gouttière 2 - involuté 3 - 
révolute 4 - tourmenté 5» 

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 ■■ carminé 2 ~ à liséré carminé 3 - 

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement 

bronzé 7 - vert (o J- autre 9* w ** . 

■ ^ -a. 

48 - à pétiole glabre 4 - seteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - 

duveteux 8 - cotonneux 9- 


48 - totalement 


0 - 


sillon 2 - partiellement 3. 


( F ) E AI IE AU H EU 3A CE JU'.. YPISI'HA^r DE LA FLORAISCIT 


49 - 


à contour uni - anguleux S - côtelé 9- 

glabre 2 - à épines ou analogues (D~ poils massifs 4 - 
séteux 5 - velouté 6 - aranéoox 7 
entièrement(oj- partiellement 9- 


duveteux 0 - cotonneux 1 


(i) ELEUE 


8 - 


bouton floral : gros i -■ moyen 2 - petit 3* 
morphologiquement : mâle 4 ■ hermaphrodite 6 - femelle^5.„ 


CJU'V vs 





















Désignation : 
Emplacement : 


p - 


5HI >m*h a 

(F) M1M HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 

C o1o nn o 

50 

51 

52 

52 


morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9. 


mérithallo 

: dos coloré (y/- à raic 3 2 - vert 3 . 


ventre colorjé 7 - à. reins R - imri 

noeuds 

: dos, colord (j J- à raies 2 - vert 3 , 


ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 

vrille 

: verte Q~ jaune 2 - rouge clair 
rougo foncé 4 . 

bourgeon 

i coloré 7 - vert (ëjÿ 


(i) FLEUR 

























Désignation : 
Emplacement : 


xnc /MA4 .«'4 


colonne 

34 - 

34 - 

35 - 


FEUILLE ADULTE . 

petite 1 - moyenne grande 


ce supérieure : limbe et nervures : glabro/T?~ sétoux 5- 
louté 6 - aranéeux 7 - duveteux S - cotonneux 9. ' » 

velouté 6 — 


velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux S 

Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétcu 
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9, 

liabc : glabre 4 - sétoux velouté 6 - 

aranéeux 7 - duvo 


éteux - 



cotonneux 9 



Limbe : 

Pbe.n 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - 
révoluté /O- tourmenté 5. 


Lobes : 

plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - 

révoluté tourmenté 5, 

36 - 

Surface 

î unie 1 - ondulée 2 - finement buliée 3 - 
grossièrement bulléc/O- gaufréc/T}- 
plissoo au point péti^lairc 

37 - 

l'Iorvur os 

: Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 
partiellement rouge entièrement rouge 4. 

38 - 


Face inferieure : verte 1 - partiellement rouge /y — 
entièrencnt rouge 4. ^ 


Couleur 


vert jaune 1 — vert franc 2 — vert foncé pi¬ 
vert plombé 4 - autre 5. ^ 


P2TI0L’ 


39 

39 

40 
40 


- long 1 - moyen (0- court 3. 

- glabre 4 - sétoux 5 — velouté 6 — si 
totalement 8. 



- partiellement 8 

aranceux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 “partiellement 7 — 
totalement 8. 

coloré 1 - partiellement coloré 0 - autre 3# 

angle pétiole/limbe : inférieur à 90 ° 1 - égal à 90° 2 - 

supérieur à 90 ° 3. 

angle pétioIc/ramcau: inférieur à 90 ° 1 - égal à 90 ° 2 - 

supérieur h 90° 3. 'GaXvhj 





























v/jL-tü (~ÎomX gféjc p- 

jrnr^ s -1 


Angle des nervures 
Sexe 

MA' 

L2/L 

Nombre de lobes 
Prof. sinus latéral Sup. 

Prof, sinus latéral Inf. 

Forme sinus pêtiolaire 
Fond sinus pét. ni en U ni en V 
Sinus pêtiolaire ouvert 
Dent au fond du sinus pêtiolaire . 
Forme sinus latéral Sup. 

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 
Sinus latéral Supérieur ouvert 
Dents : forme 
Dents (angle) 

Angle du lobe terminai 


Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dêgar.): 48 " 5 ° • , 

Nbre dents du point pét- à L 3 : SJ" 52 " 53 " 56 ' 

Angle des nervures L 3 L’ 3 62 

Largeur du sinus pêtiolaire : ”0.5 66 


Dent terminale du lobe latéral supérieur 
Direction : vers S.P. - droit-- vers lobe terminal 
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale 
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües 
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